UNIVERSITATEA DE VEST "VASILE GOLDIS" ARAD FACULTATEA DE MEDICINA DENTARA PUNCTE, LINII SI PLANURI DE ORIENTARE CURSUL VI ?ef lucr Dr Berari Adelina Arad 2015 PUNCTE, LINII SI PLANURI DE ORIENTARE In studiul morfologiei ADM, dar mai ales in protetica, ortodontie si chirurgia buco maxilo-faciala, este necesara cunoasterea unor puncte antropometrice ( craniometrice), care permit stabilirea unor linii si planuri in vederea masurarii unor dimensiuni ale figurii si fetei Aceste puncte pot fi cutanate sau osoase, dispuse median sau lateral Dintre acestea , cele mai importante sunt : Trichion - punct median care marcheaza limita inferioara a insertiei parului Ophryon - punct median, situat la intersectia liniei tangente la marginea superioara a sprancenelor cu linia mediana Glabella - punct care corespunde proeminentei mediane ( uneori suprafata plana), cuprins intre cele doua arcuri supraciliare Nasion - punct median, corespunde radacinii nasului Ca punct osos este situat la intersectia suturii nazo-frontale cu linia mediana, la nivelul punctului superioral suturii internazale Subnasale - punct median care corespunde intalnirii buzei superioare cu nasul Corespunde spinei nasale anterioare Acanthion - este punctul cel mai anterior al spinei nazale anterioare Nasospinale - punctul median situat la baza spinei nazale anterioare, in locul in care o linie orizontala tangenta la apertura nazala intersecteaza planul medio-sagital Punctul A Down - punct median, situat cel mai posterior pe profilul procesului alveolar superior Prosthion punst median,situat cel mai anteriorpe procesul alveolar superior Infradentale - punct median apartinand procesului alveolar mandibular, intre incisivii centrali Punctul B Down - punct median,situat cel mai posterior pe profilul procesului alveolar mandibular, dedesubtul incisivilor centrali Stomion - punctul care marcheaza intersectia fantei labiale cu linia mediana Cheilion - punct lateral, corespunzator comisurii bucale Labiale superior - punct median superior al rosului buzei superioare Pogonion - punctul median cel mai anterior al mentonului Se mai numeste si punct mentonier Gnathion - punctul interiorsituat pe linia medianaa mandibulei Orbitale - punct lateral, corespunzator marginii inferioare a orbitei, pe o verticala care trece prin pupila cand ochiul priveste inainte Suborbitale - punct lateral, situat inferior pe marginea inferioara a orbitei Zygion - punctul cel mai extern al arcadei zigomatice Porion - punctul cel mai extern al marginii superioare a meatului auditiv extern, pe o verticala care trece prin centrul acestuia Tragion - punct lateral, situat pe extremitatea superioara a tragusului, pe aceeasi orizontala cu Porion Auriculare - punct lateral situat in centrul conductului auditiv extern Apare pe teleradiografii la nivelul bilei de plumb din bratele laterale ale cefalostatului Korkhaus Gonion - punct lateral, localizat cela mai posterior, lateral si inferior pe fata externa a unghiului mandibular Menton - punctul inferioral simfizei mentoniere, decelabil pe teleradiografia de profil In unele situatii se confunda cu Gnathion Punctul bolton - punct lateral situat superior pe convexitatea fosei retrocondilare, posterior pe condilul mandibular, intre acesta si fata bazala a osului occipital Sellae - corespunde centrului seii turcesti Punctul R ( Broadbent) - punct situat in mijlocul perpendicularei din Sellae pe linia Bolton-Nasion Opisthocranion - punctul cel mai posterior al craniului, apartinand planului medio-sagital Bregma - punct median situat la intersectia dintre sutura sagitala si cea coronala Vertex - punctul superior al craniului neural, pe linia mediana Prin unirea anumitor puncte se formeaza linii ( orizontale, oblicesau verticale) si unghiuri de referinta Dintre liniile de reper orizontale, perpendiculare pe planul medio-sagital al figurii, cele mai importante sunt: Linia glabelara trece prin glabela, iar pe tegumente corespunde liniei bisprancenoase Linia bisprancenoasa este transversala si uneste cele doua sprancene Linia nazospinala trece prin punctul Nasospinale Linia bipupilara uneste centrele pupilelor cand subiectul priveste la infinit Aceasta linie se foloseste in protezarea edentatiei totale pentru stabilirea planului de ocluziela nivelul dintilor frontali superiori Linia suborbitala uneste cele doua puncte Orbitale Linia subnazala trece prin punctul Subnasale, delimitand etajele inferior si mijlociu al firurii Linia bicomisurala uneste cele doua puncte Cheilion Linia submentoniera trece prin punctul Gnathion si reprezinta limita inferioara a fetei si figurii Linia bigoniaca uneste cele doua puncte gonion Linia infradentala trece prin punctul infradentale Linia bizigomatica trece prin cele doua puncte Zygion Dintre liniile de reper verticale cel mai mare interes il prezinta : Linia mediana ( linia mediana anterioara) este o linie imaginara verticala care trece prin centrul figurii si printre incisivii centrali maxilari si mandibulari, impartind arcadele dentare in cate doua hemiarcade, dreapta si stanga Liniile orbitale trec prin punctele Orbitale, paralel cu linia mediana Privind figura din norma laterala, exista urmatoarele linii de reper: Orizontala ( linia) de la Frankfurt se formeaza prin unirea punctelor antropometrice Porion si Orbitale Aceasta linie are o importanta deosebita in ortodontie Linia Camper ( linia lui Camper, linia protetica ) este o linie oblica ce uneste punctul Acanthion cu centrele meatelor auditive externe Planul de ocluzie al dintilor laterali de pe doua hemiarcade antagoniste trebuie sa fie paralel cu linia Camper de pe acea parte Linia de ocluzie - prezinta proiectia pe un plan sagital lateral a planului de ocluzie, fiind deci o linie curba Linia de orientare ocluzala - este o linie dreapta derivata din linia de ocluzie, unind cele doua puncte extreme ( mezial si distal) ale liniei de ocluzie de pe o hemiarcada Cele doua linii de ocluzie determina planul de ocluzie Linia tragio-palpegrala uneste tragusul cu fanta palpebrala de aceeasi parte Prin unirea unor linii se formeaza diferite unghiuri Unghiul profilului total maxilar se formeaza intre orizontala de la Frankfurt si linia de unire a punctelor Nasion si Prosthion Unghiul lui Camper ( unghiul profilului total bimaxilar) se formeaza intre linia care uneste Glabella si Prosthion si cea care trece prin Infradentale si Gnathion Masurarea unghiurilor se face in special in cadrul practicii ortodontice si consideram ca prezentarea mai amanuntita a lor ar depasi timpul unui curs Pentru a putea descrie cat mai corect diferitele elemente anatomice care participa la formarea ADM cat si pentru situarea relativa cat mai exacta a acestora, a fost necesara stabilirea unor planuri conventionale de orientare, care pot fi verticale sau orizontale Planurile verticale sunt saghitale si frontale Planul sagital ( medio-sagital) este un plan vertical median, antero-posterior care la maxilar trece prin mijlocul palatului dur si anume: primul punct se situeaza pe rafeul palatin in dreptul celei de a doua rugi palatine, iar al doilea se afla in zona de trecere dintre palatul dur si palatul moale, corespunzator spinei nazale posterioare Acest plan se intersecteaza intr-un unghi drept cu planul ocluzal Frankfurt Planul medio-sagital, mai exact linia mediana ( anterioara) pe care o contine, imparte arcadele dentare in doua hemiarcade ( dreapta si stanga ) Fata de acest plan, un element anatomic poate fi dispus medial si lateral Planurile frontale permit aprecierea deplasarilor in sens antero-posterior Aceste planuri verticale au mai multe variante : nazo-frontal, orbito-frontal, auriculo-frontal si vertico-transvers Fata de un plan frontal, un element anatomic poate fi situat anterior sau posterior Planul nazo-frontal se traseaza ducand o perpendiculara din Nasion pe orizontala de la Frankfurt ( Dreyfuss) Planul orbito-frontal se obtine ducand din Orbitale o perpendiculara pe orizontala de la Frankfurt ( Simon) Planul auriculo-frontal se obtine trasand o perpendiculara din Auriculare pe orizontala de la Frankfurt ( Firu) Planul vertico-transvers se realizeaza numai pe teleradiografiile de profil Traverseaza spatiul numit fanta pterigo-maxilara ( Autissier) Izard a produs inlocuirea planului frontal clasic cu planul elipsoidal, considerat baza a terminologiei dentare Planul medio-sagital se mentine neschimbat,iar locul planului orizontal este luat de masticatie Planurile orizontale pot fi situate de asemenea la diferite nivele Planul orizontal ( transversal) este perpendicular atat pe planul medio-sagital cat si pe cel frontal Fata de acest plan, un elemet anatomic poate fi situat superior sau inferior Planul Frankfurt ( planul orizontal Frankfurt, planul orizontal de la Frankfurt), care a fost adoptat la Congresul Antropologilor Germanidin Frankfurt-am-Main, in 1882 si confirmat la Cinventia Internationala pentru Unificarea Masuratorilor Craniometrice si Cefalometrice din Monaco, in 1906, este un caz particular de plan orizontal Se obtine prin unirea punctelor Orbitale si Porion Cu toate ca linia orizontala de la Frankfurt ( orizontala de la Frankfurt) trece tot prin punctele Orbitale si Porion, aceasta nu trebuie confundata cu planul Frankfurt, intre ele existand o diferenta din punct de vedere matematic ( geometric) Planul Frankfurt se utilizeaza pentru stabilirea gradului de inclinare a axelor dintilor, ca si pentru pozitionarea capului in vederea efectuarii unor examene complementare ( fotostatice sau radiografice) Planul Camper ( planul lui Camper, planul protetic) trece prin Acanthion si centrele meatelor auditive externe, fiind deci definit de cele doua linii Camper Planul Camper este utilizat pentru stabilirea planului de orientare ocluzala in terapia edentatiei totale si partiale, cee doua planuri trebuind sa fie paralele Planul ocluziei este un plan imaginar care trece prin zonele de contact ocluzal ale dintilor antagonisti cand cele doua arcade se afla in PIM Acest plan nu este drept, el fiind curb in ambele sensuri ( sagital si transversal), corespunzator celor doua curbe de ocluzie ( von Spee si Wilson) In mod conventional, pentru simplificare, planul de ocluzie se considera a fi o suprafata plana Planul de ocluzie al dentatiei naturale este un plan conventional care trece prin marginea incizala a celor doi incisivi centrali superiori si prin varful cuspizilor disti-palatinali ai molarilor secunzi superiori Planul de orientare ocluzala este un plan drept determinat de cele doua linii de orientare ocluzala Planul bazal mandibular contine punctele Gnathion si Gonion Uneori marginea bazilara a mandibulei nu este dreapta, ci curba, ceea ce face dificila utilozarea acestui plan, mai ales in ortodontie MASURATORI SI INDICI FACIALI Puncele, liniile si planurile prezentate anterior servesc si la efectuarea unor masuratori faciale si la calcularea catorva indici In sens vertical, inaltimea totala a fetei este data de distanta dintre Ophrion si Gnathion, iar a figurii de cea dintre Trichion si Gnathion De mentionat ca Ophrion este un punct care se poate repera doar pe viu In sens transversal, inaltimea maxima a fetei se masoara de la Zygion la Zygion, punctele cele mai externe de pe arcadele zigomatice Aceasta distanta cunoscuta sub numele de diametru bizigomatic, reprezinta dublul latimii arcadei alveolare superioare masurata intre cele doua puncte ectomolare superioare, situat cel mai extern pe fata vestibulara a procesului alveolar maxilar, in dreptul radacinii mezio-vestibulare a primilor molari permanenti sau in dreptul molarilor secunzi permanenti ( Wilder) Latimea maxima a arcadei alveolare superioare se poate calcula si fara efectuarea unor masuratori endobucale In sens sagital , profunzimea maxima a fetei se masoara intre punctele Prosthion si Basion, acesta din urma fiind punctul median al marginii anterioare a gaurii mari a osului occipital Distanta dintre cele doua puncte este de 100 - 110 mm iar profunzimea maxima a arcadei superioare este de 52-55 mm REPERE , DIMENSIUNI SI INDICI DENTO-ALVEOLARI Totalitatea dintilor implantati in procesele alveolare formeaza o arcada dentara Daca cele trei planuri conventionale de orientare in spatiu permit pozitionarea si descrierea multor componente ale ADM, nu acelasi lucru se poate spune referitor la arcadele dento-alveolare care prezinta curburi variate S-a facut astfel simtita necesitatea elaborarii unei alte terminologii Este meritul lui Tomson de a fi rezolvat aceasta problema, propunand defilarea arcadelor intr-un plan frontal La nivelul arcadelor dento-alveolare exista o serie de puncte de reper In continuare le redam pe cele mai importante Incizale superior ( punctul incisiv superior) este situat la nivelul insertiei liniei mediene cu marginile incizale ( sau prelungirile acestora) ale incisivilor centrali superiori Incizale inferior ( punctul incisiv inferior) este localzat la insertia liniei mediene cu marginile incizale ( sau prelungirile acestora) ale incisivilor centrali inferiori Prosthion este punctul cel mai anterior de pe profilul procesului alveolar maxilar, situat in apropierea coletului incisivilor centrali superiori Delimiteaza in sens anterior acest proces Infradentale este sutuat in varful septului osos interalveolar dintre incisivii centrali inferiori, fiind punctul cel mai anterior de pe profilul procesului alveolar mandibular, pe care-l delimiteaza anterior Ectomolare superior este punctul cel mai extern de pe versantul vestibular al procesului alveolar maxilar in dreptul radacinii mezio-vestibulare a primului molar superior permanent ( Firu) sau in dreptul molarului secund superior permanent ( Wilder) Distanta dintre cele doua puncte , stabileste latimea maxima a arcadei alveolare superioare Ectomolare inferior este omologul lui ectomolare superior, fiind situat cel mai extern pe versantul vestibular al procesului alveolar mandibular, in dreptul molarilor primi permanenti Endomolare superior este situat pe versantul palatinal al procesul alveolar maxilar, in dreptul molarului prim superior permanent Endomolare inferior este situat pe versantul lingual al procesului alveolar mandibular, in dreprul molarului prim inferior permanent Premolare superior este situat in centrul santului principal central al primului premolar superior Distanta intermremolara masoara latimea arcadei dentare la nivelul premolarilor superiori in calcularea indicelui lui Pont Premolare inferior este situat la nivelul punctului vestibular al ariei de contact dintre premolarii inferiori si serveste la calcularea distantei interpremolare inferioare Molare superior se situeaza in fosa centrala a primilor molari superiori permanenti, distanta intermolara masoara latimea arcadei dentare la nivelul molarilor in calcularea indicelui lui Pont Molare inferior se situeaza in varful cuspizilor mezio-vestibulari ai primilor molari inferiori permanenti si este utilizat in masurarea distantei intermolare inferioare Distomolare superior marcheaza intersectia liniei medio-sagitale cu planul tangent la fata distala a molarilor trei superiori Distomolare inferior este omologul lui Distomolare superior, doar ca se refera la molarii inferiori Alveolon superior este un punct situat la intersectia liniei medio-sagitale cu planul care contine fata posterioara a procesului alveolar maxilar Alveolon inferior este un punct corespondent celui superior, situat la intersectia liniei medio-sagitale cu planul tangent la marginea distaa a tuberculului piriform Orale - punct apartinand suturii palatine mediane, pe procesul alveolar maxilar, imediat posterior de incisivii centrali Staphylion - punct situat la baza spinei nazale posterioare, la intersectia liniei medio-sagitale cu linia care uneste punctele cele mai anterioare ale marginii posterioare a palatului dur Hipomochlion este un punct situat la jonctiunea treimii apicale cu cea medie a radacinii dentare In jurul acestui punct se produce bascularea dintilor in timpul tratamentelor endodontice Apicale este punctul de patrundere a manunchiului vasculo-nervos in radacina denrata Distanta dintre cele doua puncte ectomolare superioare stabileste latimea maxima a arcadei alveolare superioare Latimea maxima a arcadei alveolare superioare, dupa Izard, este de 62-65 mm, cu un minim de 55 si un maximum de 74 mm Distanta dintre cele doua puncte ectomolare inferioare stabileste latimea maxima a arcadei alveolare inferioare Latimea arcadelor dentare se poate masura la dierite nivele ( canini, premolari, molari) cu ajutorul unui compas Lungimea arcadelor se apreciaza prin masurarea distantei dintre Prosthion si Alveolon superior pentru maxilar, respectiv Infradentale si Alveolon inferior pentru mandibula Dupa Izard lungimea variaza intre 46-63 mm, media situindu-se in jurul valorii de 53 mm Dimensiunile arcadelor dentare se raporteaza la dimensiunile fetei sau la cele ale dintilor Rezulta astfel o serie de indici utili atat in studiul ADM normal cat si in cadrul ortodontiei, chirurgiei buco-maxilo-maciale In literatura americana de specialitate se intalneste frecvent un indice de arcada numit : Arch Index Arch index este cuprins in intervalul 115-130, care permite clasificarea arcadelor in mai multe forme : dolicove ( arch index = 115), mezove ( arch index cuprins intre 115 si 130 ) si brahiove ( arch index = 130 ) in care inaltimea palatului dur reprezinta distanta de la linia care uneste rebordurile alveolare palatinale ale alveolelor molarilor secunzi superiori, la punctul de concavitatea maxima Latimea palatului dur se masoara intre doua puncte situate pe rebordurile alveolelor palatinale ale alveolelor molarilor secunzi superiori Tinand cont de acest indice, palatul dur se poate clasifica in chamestafilin, ortostafilin si hypsistafilin Indicele palatin ( palato-maxilar) este o expresie numerica a raportului unor proportiii ale palatului dur in care lungilea acestuia reprezinta distanta Orale - Staphylion Tinand cont de acest indice, palatul dur poate fi clasificat in leptostafilin si brahistafilin 